CAMPEONATO PORTUGUÊS - 2021/2022 





10º RODADA 


% O 


Arouca Tondela 


28/10/2021 ds 16:15 
A Luis Miguel Branco Godinho 


O Estácio Municipal de Arauco (Arouco) 


1) Renat Dadagov 
 Modibo Sagnan 
João Basso (pênalti) «3 
Kouassi Eboue 
1 Rafael Barbosa 
1) Mohamed Khacef 
Andre Watshini Bukia 3 
Pité 
Thales & 
Adílio Santos & 


Arouca 
38 


254 


Arouca 


1. Victor Hugo 
4 6 Quaresma 
13. João Basso (3 
53. Abdoulaye Ba 
72. Thales (0) 

18 Kouassi Eboue & 
4 20. Pedro Moreira 
21. Leandro Silva 
47. André 
8 Arsénio 
410. Andre Watshini Bukia 


30. Norbert Alexandre Haymamba 
22. Gastón Campi 
31. Tiago Esgaio 
9. Omri Altman 
tua Pité 
23. Eugeni Valderrama 
111. Adílio Santos & 
fis. Oday Dabagh 
78, Tiago Araújo 


Ls Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


& Escalações 
Tondela 


88. Pedro Trigueira 
43 Neto 
45. Modibo Sagnan 
19.T. Melo Almeida 
72. Eduardo Quaresma 
4 6. Pedro Augusto 
7. Salvador Agra 
8. João Pedro (c) 
bio. Jhon Murillo 
170. Rafael Barbosa 
17. Renat Dadagov & 


Banco de Reservas 


ss, Babacar Niasse Mbaye 
f/15. Manu Hernando 
23. Bebeto 
1/24 Mohamed Khacef D 
34. Ricardo Alves 
f 11. Juan Manuel Boselli 
t/28. Tiago Dantas 


1/80. Telmo Emanuel Gomes Arcanjo 


9. Rúben Fonseca 





